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NICOLA PORPORA 



In. Vol. ms: Composizioni per Organo diAu. 
tori diverse. 



^ 



mni 




g fcJEEJl^ j 



tr 



# — m — 9- 




P^ 





^^^= 




103034 O 



432 




r Ut i 



m 



v { ' & 



2 



f=f 



£ 



m^m 



i—ti-^ 



r > P 



y y i» 



T*T 



0m* 




31—*: 





£ee£ 



<0i— 4^ 



err-^tircr 



^~fr-j 



j . <j -^ 






W 



± 



r ' fJ Lr r ' r 



i 



£ 



^ J j ^ - 



m 



^ 



^ i, 



1 



j 



J ' P 1j ^ fi ■ * 



CfT 



3E 




±=L* 



-r Lf Lj r 



&± 



7 




F !»■ 



£ 



i^f^ 



7 



^ 



^ 



IT 



^^ 



? 



i 



r 



^^ 



iHf* 




jg=fi 



-*. 



O"^ . 



r * r Lrr 



V - ft f 




o 



103034 o 



433 



( 



m 



pi^^M^W ^ 



r^ 



=e 



^=E 



3!==Bj 




J> 



£E 




I 



t^F^^^^^ 



r = f^r = r 



in 



r 



*r* 



Fffffff 



^ 



^^^^^^p^ff^fffjr^f 



3 



^ 










i 



u 



SI 

feei 



W^e&M 






r 




^ 



^^^^^S 



^^ 



=at 




103034 ° 



434 





■^tel 




^y 



r 



^ 



m 



p * 



Si 



feadfel 




" r — ^z — _g_ #t — — 



F 



m 



$ 



yBSsESS 




103034 o 



435 






##i#PW 



m 



*=* 



^ 



r- i p r 



y^ 



ir cj 




o 



103034 o 



436 



Pf 



m 




f 



T 



w? 



^ 



i 



^ 



J. 



w 



n 



£ 




fcif 




r 




r 



s 



^ r Lr Ls Lig ^ 



22 







* — *- 



? 



w 



£ 



ro^ «j ^ 



^ 



FT 



M, y r ^ 11 ' 



^n m^ 



i 



r * 



■i fl ni j j nra ^ 





o 



103034 o 



